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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. / 10372/ 2011. 


2011 സെപ്റ്റംബർ 22 . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1976 ഒക്ടോബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ 
കൊട്ടിയം ശ്രീനാരായണ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 3654 
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ പ്രതാപചന്ദ്രൻ, പി.എസ്. 
എന്ന ആൾക്ക് നൽ കിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടി ഫി ക്കറ്റ് 
ന ഷ് ട പ്പെട്ടുപോയി രി ക്കുന്നു . ആർ ക്കെ ങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 14/ 11273 / 2011. 

2011 ഒക്ടോബർ 20 . 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1971 ഡിസംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽഎഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷ യിൽ തൃശ്ശൂർ മഹാ രാ ജാസ് ടെക്നോള ജി ക്കൽ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും 1877 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
കെ . എസ്. കൃഷ്ണകുമാരൻ എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ. 


